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ROSA RUBIGINOSA VA1LLANTIANA. 

R. germinibus ovatis pedunculisque lüspidis; foliolis ovalibus 
supra subglabris, nitidis, subtas margiñeque glanduloso - pilosis ; 
floribus albis. (N.) 

R. Sjlvestris folio subtus villoso, Jlore albo. Vaill. Bot. Par. 
Ed. alt. in 12, p. 109. 


L’ÉGLANTINE DE VAILLANT, 


DESCRIPTION. 

Cette jolie variété du Rosier rouillé s’éléve en buisson á la 
hauteur de deux pieds et demi, 011 environ. Ses branches sont 
armées d’aiguillons épars, et presque droits. Les feuilles se 
composent de cinq ou de sept folióles assez petites, vertes, 
presque glabres, a peu pies luisantes en-dessus, plus pales et 
munies en-dessous, comme sur la bordure, de poils entremélés 
de glandes roussátres et odorantes: elles sont supportées par 
un pétiole velu, muñí de quelques petits aiguillons jaunátres, 
ayant á sa base des stipules bifides et denticulées. Les fleurs 
naissent á Pextrémité des ramuscules qui croissent le long des 
branches principales; le pédoncule qui les porte, ainsi que le 
lube ovoide du cálice, sont garnis de poils spinuliformes et 
glanduleux. Les divisions du limbe, trois pinnatifides et deux 
simples, sont couvertes de glandes sessiles á Pextérieur, et mu¬ 
nies intérieurement d’un duvet blanchátre. Corolle de cinq pé¬ 
tales échancrés en coeur au sommet, d’un blanc trés-légérement 
lavé de rose palé au moment de répanouissement, se conver- 












































































